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بعض أعراض فيروس كورونا المستجد قد تكون غير شائعة 





مشاكل في الجهاز المضمي الشعور بالضيق قشعريرة الصداع سيلان الأنف 
الإسهال الفثيان والإرتباك أو ألم فى العضلات والدوخه 





الأعراض الأكثر شيوعاً 





سعال جاف 





الوقاية 










تعقيم الأثاث 
المستخدم 


غسل اليدين التباعد 
لمدة 20 ثانية الإجتماعي 








إلبس الكمامه إلزم بيتك للحد الإتصال بالمستشفى 
من إنتشار عند الشعور بأي 
الفيروس أعراض 





ل ا ل 0 تتانا 


لا للم ا ا ل ا 0001 اننا +41 


